ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 3) 


(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.] 


Коды, начинающиеся на цифру 4 













































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
4 (белый) ВА$140\// Зе $00323 Диод Шоттки переключающий, 40 В, 120 мА 
4 (желтый) вв644 Зе $00323 Варикап 2,5/42 пФ 

4 (красный) ВВ57-0З\М\ Зе $00323 Варикап 

4 вв664 Зе $С080 Варикап 2,5/42 пФ 

41 ВАТ14-115$ Зе $0тТ173 Диод Шоттки 40 ГГц 

41 ВАТ14-115В Зе $01173 40 ГГц диодный кольцевой модулятор Шоттки 
41А ЕММТ491А 2е{ $О0Т23 прп, 40 В, 1 А макс. 

410 ВАТ14-1150 Зе $0Т173 Два диода Шоттки 40 ГГц 

42 ВАТ14-025$ Зе $0тТ173 Диод Шоттки 4 ГГц 

42 ВАТ14-025В Зе $01173 4 ГГц диодный кольцевой модулятор Шоттки 
420 ВАТ14-0250 Зе $0Т173 Два диода Шоттки 4 ГГц 

43 ВА$40 Зе ЗОТ23 Диод Шоттки 40 В, 100 мА 

43 ОТА14ЗЕЕ МоЕ $0т416 рпр, 4,7к/4,7к 

43 ОТС14ЗХЕ Вой ЕМТЗ при, 4, 7к/1Ок, 50 В, 100 мА 

43 ОТС143ХУЧА Вой $С70 прп, 4,7к/1Ок, 50 В, 100 мА 

43 ОТС143ХКА Вой $659 прп, 4,7к/1Ок, 50 В, 100 мА 

43\/ РЕМАЗМВ РЫ $0т346 Стабилитрон 43 В, 0,3 Вт 

43У В7\/49-С43 РЫ $0т89 Стабилитрон 43 В, 1 Вт 

44 ВА$40-04 Зе $О0Т23 Полумост диодный ВА$40 

44 ВА$40-04\\/ Зе $01323 Полумост диодный ВА$ 40 

44 2$65009 № с _ прп, радиочастотный, 12 ГГц при 3 В/5 мА 
45 ВА$40-05 Зе $О0Т23 Два диода ВА$40, общий анод 

45 ВА$40-05\/ Зе $0Т323 Два диода ВА$40, общий анод 

45 ВАТ14-055$ Зе $01173 Диод Шоттки, 8 ГГц 

45 ВАТ14-055В Зе $01173 8 ГГц, диодный кольцевой модулятор Шоттки 
45 ОТС124ХЕ Вой ЕМТЗ прп, 22к/47к, 50 В, 50 мА 

45 0ТС124ХЧА Вой $С70 прп, 22к/47к, 50 В, 50 мА 

45 0ТС124ХКА Вов $С59 прп, 22к/47к, 50 В, 50 мА 

450 ВАТ14-0550 Зе $0Т173 Два диода Шоттки, 8 ГГц 

46 ВА$40-06 Зе $О0Т23 Два диода ВА$40, общий катод 

46 ВА$40-06\/ Зе $0Т323 Два диода ВА$40, общий катод 

46 МВТ39469\/ Мо! - Пара 2№3904/2№3906г 

47 ВА$40-07 Зе $01143 Два диода ВА$40 

47 ВА$40-07\/ Зе $0тТ343 Два диода ВА$З40 

47\ Р2М47МВ РЫ $0т346 Стабилитрон 47 В, 0,3 Вт 

47У В2\/49-С47 РЫ $0т89 Стабилитрон 47 В, 1 Вт 

49 ВАТЛ4-095$ Зе $0тТ173 Диод Шоттки 18 ГГц 

49 ВАТ14-095В Зе $01173 18 ГГц, диодный кольцевой модулятор Шоттки 
490 ВАТЛ4-0950 Зе $0Т173 Два диода Шоттки 18 ГГц 

413 ЕММТ413 2е{ $О0Т23 прп, лавинный, 150 В, 0,1 А 

415 ЕММТ415 2е{ $О0Т23 прп, лавинный, 260 В, 0,1 А 

417 ЕММТ417 2е{ $О0Т23 прп, лавинный, 320 В, 0,1 А 

431 Р2М4.ЗМВ1 РЫ $0т346 Стабилитрон 4,3 В, 0,3 Вт 

432 Р2М4.ЗМВ2 РЫ $0т346 Стабилитрон 4,3 В, 0,3 Вт 

433 Р2М4.ЗМВЗ РЫ $0т346 Стабилитрон 4,3 В, 0,3 Вт 

449 ЕММТ449 ге $0Т23 прп, 50 В, 1 А, низкое напряжение насыщения 
451 ЕММТ451 2е{ $О0Т23 прп, 60 В, 1А 

455 ЕММТ455 2е{ $О0Т23 прп, 140 В, ТА 

458 ЕММТ458 2е{ $ОТ23 прп, 400 В, 0,4 А 

471 Р2М4.7МВ1 РЫ $0т346 Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт 

472 Р2М4.7МВ2 РЫ $0т346 Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт 

473 Р2М4.7МВЗ РЫ $0т346 Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт 

491 ЕММТА491 2е{ $О0Т23 СТХ 450/451 

493 ЕММТ493 2е{ $О0Т23 СТХ 453 

494 ЕММТ494 2е{ $О0Т23 прп, 120 В, 1А 

495 ЕММТ495 2е{ $О0Т23 прп, 170 В, 1А 

497 ЕММТ497 2е{ $О0Т23 прп, 300 В, 0,5 А 























42 «Ремонт электронной техники» №4, 2003 Е-тай: @есот@есотр.ги 


ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





Коды, начинающиеся на цифру 4. [Продолжение] 

















































































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
4А ММВ\109 Мо: $0Т23 Варикап М\/209 

4А ЕММУ\У109 ге $ОТ23 Варикап М\/209 

4А НОЗА га _ Диод импульсный 75 В, 100 мА 
4А ВС859А ИТ $0тТ23 ВС559А 

4Ар ВС859А РН $0Т23 ВС559А 

4А$ ВС859А\М\ Зе $01323 ВС559А 

4А$ ВС859А Зе $0Т23 ВС559А 

4АЗ РУМА.ЗМВ2А РН $01346 Два стабилитрона 4,3 В, общий анод 
ДАТ Р7УМ4.7МВ2А РН $01346 Два стабилитрона 4,7 В, общий анод 
4АК ВС859АК. РЫ ОТ23В ВС559А 

4В ММВ\432 Мо: _ Два варикапа 1,5/45 пФ, общий катод 
4В ВС859В ИТ $0Т23 ВС559В 

4В$ ВС859В Зе $0Т23 ВС559В 

4В$ ВС859В\\ Зе $01323 ВС559В 

4Вр ВС859В РЫ $0Т23 ВС559В 

В ВС859В РЫ $0Т23 ВС559В 

В ВС859В\/ РЫ $01323 ВС559В 

4В- ВС859В\\ РЫ $01323 ВС559В 

4ВК ВС859ВК РЫ ЗОТ23КВ ВС559В 

4С ВС859С ит $0Т23 ВС559С 

4С5 ВС859С Зе $0Т23 ВС559С 

4С5 ВС859С\/ Зе $01323 ВС559С 

4Ср ВС859С РЫ $0Т23 ВС559С 

4С+ ВС859С РЫ $0Т23 ВС559С 

4С+ ВС859С\\/ РЫ $01323 ВС559С 

4С- ВС859С\/ РЫ $01323 ВС559С 

4С ММ\УВЗ102 Мо: $0Т23 Варикап 6/35 пФ 

4С ВС859С РЫ $0Т23 ВС559С 

4СВ ВС859СВ РЫ ЗОТ23В ВС559С 

40 ВС859В РЫ $0Т23 ВС559В 

40+ ВС859\М/ РЫ $01323 ВС559В 

40- ВС859\М/ РЫ $01323 ВС559В 

40 ММВ\З401 Мое $0Т23 рт-диод УНЕ 

40 НОЗА га $ОТ23 Диод импульсный 75 В, 100 мА 
4Е ВС860А РН $0Т23 ВС560А 

4Е ЕММТ-А92 ге $0Т23 МР$ЗА92 

4Е ММВ\105С Мо: $О0Т23 Варикап М\/105 

4ЕК ВС860АК РЫ ЗОТ23В ВС560А 

4Е ММВО353 Мо: $0Т23 Сдвоенный МВО101 

4Е вСс860В РЫ $0Т23 ВС560В 

4Е Са!-4Е МС $0т89 Усилитель 0...4 ГГц, ММС, 15 дБм 
4Е$ ВвСс860В Зе $0Т23 ВС560В 

4Е$ вс860в\/ Зе $01323 ВС560В 

4Ер вСс860В РЫ $0Т23 ВС560В 

4Е ВвСс860В РЫ $0Т23 ВС560В 

Е ВвСс860В\/ РЫ $01323 ВС560В 

4Е- вСс860в\/ РЫ $01323 ВС560В 

4ЕВ вс860вв РЫ $0тТ23 ВС560В 

4С ММВ\2101 Мо: $0Т23 Варикап М\/2101 

4С вСс860С РЫ $0Т23 ВС560С 

4С$ вСс860С Зе $0тТ23 ВС560С 

4С$ ВС860С\// Зе $0Т323 ВС560С 

4Ср вСс860С РЫ $0Т23 ВС560С 

4С+ вСс860С РН $0Т23 ВС560С 

4С+ ВС860С\// РЫ $01323 ВС560С 

4С- ВС860С\// РЫ $01323 ВС560С 

4СКВ вс860СВ РЫ $0тТ23 ВС560СВ 

АН ММВ\/2103 Мо: $0Т23 Варикап М\/2103 

4Нр ВвС860 РЫ $0Т23 ВС560 

АН ВС860\/ РЫ $01323 ВС560 

4Н- ВС860\/ РЫ $01323 ВС560 

4) ЕММТЗЗА ге $0Т23 ВСХЗ8А 

4) ММВ\/2109 Мо: $0Т23 Варикап М\/2109 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

4К ВАР64-04 РЫ _ Полумост 3 ГГц рт-диодов 

4К ММ$8В3000 Мо! $00123 $1 (кремниевый) диод 30 В, 0,2 А 

4 ВАР50-04 РН - Полумост радиочастотных рт-диодов общего применения 

4М ММВО101 Мо! $О0Т23 Диод Шоттки МВО101 

4М$ ВАТ240А Зе $0тТ143 Два диода Шоттки 250 В, 0,4 А 

48 ММВ\З3700 Мо{ $О0Т23 рт-диод 200 В, УНЕ 

4$ ММВО201 Мо{ $ОТ23 МВО201 

4Т ММВО301 Мо! $О0Т23 Диод Шоттки МВОЗ01 ЧНЕ 

40 ММВ\2105 Мо! $О0Т23 Варикап М\2105 

4\ ММВ\2106 Мо! $О0Т23 Варикап М\2106 

4\ ВС\М/65АВ 2е $ОТ23К при, 32 В, 0,8 А 

4\/3 РЕМ4.ЗМВ РЫ $0т346 Стабилитрон 4,3 В, 0,3 Вт 

4\7 РЕМ4.7МВ РЫ $0т346 Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт 

4\\ ММВ\?2107 Мо! $О0Т23 Варикап М\2107 

4\\ ВС\/6б7АВ 2е $ОТ23К рпр, 32 В, 0,8 А 

4У ММВ\2102 Мо! $О0Т23 Варикап М\2102 

4УЗ В2\/49-С4\/З РЫ $0т89 Стабилитрон 4,3 В, 1 Вт 

4У7 В2\/49-С4\7 РЫ $0т89 Стабилитрон 4,7 В, 1 Вт 

4Х ММВ\2108 Мо! $О0Т23 Варикап М\2108 

42. ММВ\2104 Мо! $О0Т23 Варикап М\2104 
Коды, начинающиеся на цифру 5 

Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

5 (белый) ВАТбОВ Зе _ Диод Шоттки переключающий, 10 В, ЗА 

5 (красный) ВВУ\57-0З\/ Зе $00323 Варикап 

500 $$ТРАБ500 $И _ Диод РАО-500, утечка 500 пА 

51 ВАТЛ5-115$ Зе $01173 Диод Шоттки, 40 ГГц 

51 ВАТ15-115К Зе $0Т173 Диодный кольцевой модулятор Шоттки, 40 ГГц 

510 ВАТ15-11509 Зе $01173 Сдвоенный диод Шоттки, 40 ГГц 

51\/ РЕМ51МВ РЫ $0т346 Стабилитрон 51 В, 0,3 Вт 

51У В2\/49-С51 РЫ $0т89 Стабилитрон 51 В, 1 Вт 

52 ВАТЛ5-025$ Зе $01173 Диод Шоттки 4 ГГц 

52 ВАТ15-025В Зе $0Т173 Диодный кольцевой модулятор Шоттки 4 ГГц 

52 Са!|-52 МС $0т89 Усилитель 0...2 ГГц, ММС, 23 дБ 

52 ВАЗ$52-02\/ п $С79 Диод Шоттки 45 В, 750 мА 

52 ОТА123УЕ Кой ЕМТЗ рпр, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

52 ОТА123УЧА Коп $С70 рпр, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

52 ОТА12ЗУКА Коп $659 рпр, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

520 ВАТЛ5-0250 Зе $01173 Два диода Шоттки 4 ГГц 

53$ ВАТ? Зе $О0Т23 Диод Шоттки 4 В, 100 мА 

54 ОТА114УЕ Ков ЕМТЗ рпр, 10к/47к, 50 В, 100 мА 

54 ОТА114УЧА Кой $С70 рпр, 10к/47к, 50 В, 100 мА 

54 ОТА114УКА Воп $659 рпр, 10к/47к, 50 В, 100 мА 

54$ ВАТ17-04 Зе $ОТ23 Полумост ВАТ1 7 

54$ ВАТ17-04\// Зе $01323 Полумост ВАТ1 7 

55 ВАТЛ5-055$ Зе $01173 Диод Шоттки 8 ГГц 

55 ВАТ15-055® Зе $0Т173 Диодный кольцевой модулятор Шоттки 8 ГГц 

55 Са!-55 МС $0т89 Усилитель 0...4 ГГц, ММС, 21 дБ 

550 ВАТЛ5-0550 Зе $01173 Два диода Шоттки 8 ГГц 

55$ ВАТ17-05 Зе $О0Т23 Два диода ВАТТЛ7, общий анод 

55$ ВАТУ7-05\/\/ Зе $0тТ323 Два диода ВАТ17, общий анод 

56$ ВАТ17-06 Зе $О0Т23 Два диода ВАТТ7, общий катод 

56$ ВАТ17-06\\ Зе $0Т323 Два диода ВАТ17, общий катод 

56\/ РЕМ56МВ РЫ $0т346 Стабилитрон 56 В, 0,3 Вт 

56у В2\/49-С56 РЫ $0т89 Стабилитрон 56 В, 1 Вт 

57$ ВАТ17-07 Зе $01143 Два диода ВАТ17 

57 ВЕО57 Зе $01173 при, 6,5 ГГц, 16 В, 35 мА 

58 ВЕО58 Зе $01173 при, 6,5 ГГц, 16 В, 30 мА 

59 ВАТЛ5-095$ Зе $01173 Диод Шоттки 18 ГГц 

59 ВАТ15-095® Зе $0Т173 Диодный кольцевой модулятор Шоттки 18 ГГц 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
590 ВАТ15-0950 Зе $01173 Два диода Шоттки 18 ГГц 

511 РЕМ5.1МВ1 РЫ $01346 Стабилитрон 5,1 В, 0,3 Вт 

512 РИМ5.1МВ2 РЫ $01346 Стабилитрон 5,1 В, 0,3 Вт 

513 РИМ5.1МВЗ РЫ $01346 Стабилитрон 5,1 В, 0,3 Вт 

561 РЕМ5.1МВ1 РЫ $01346 Стабилитрон 5,6 В, 0,3 Вт 

562 РЕМ5.1МВ2 РЫ $01346 Стабилитрон 5,6 В, 0,3 Вт 

563 РИМ5.1МВЗ РЫ $01346 Стабилитрон 5,6 В, 0,3 Вт 

558 ЕММТ558 ге $0Т23 рир, 400 В, 0,15 А 

589 ЕММТ589 ге $0Т23 рпр, 30 В, 1А 

591 ЕММТ591 ге $0Т23 2ТХ550/551 

593 ЕММТ593 ге $ОТ23 2ТХ553 

5А ВС807-16 РЫ $0Т23 ВС327-16 

5А$ ВС807-16 Зе $0Т23 ВС327-16 

5А$ ВС807-16\/ Зе $01323 ВС327-16 

5Ар ВС807-16 РЫ $0Т23 ВС327-16 

БАЕ ВС807-16 РЫ $0Т23 ВС327-16 

АЕ ВС807-16\/ РЫ $01323 ВС327-16 

5А- ВС807-16\\/ РЫ $0Т323 ВС327-16 

5А В$$123 Мо: $0Т23 п-канальный ТМОП-транзистор 100 В (с-и) 
5А ммво6050 Мое $ОТ23 Переключающий диод 70 В, 0,2 А 
5А ЕММО6050 ге $0Т23 Переключающий диод 70 В, 100 мА 
5А1 Р7УМ5.1МВ2А РН $01346 Два стабилитрона 5,1 В, 0,3 Вт, общий анод 
5Аб Р7УМ5.6МВ2А РН $01346 Два стабилитрона 5,6 В, 0,3 Вт, общий анод 
БАК ВС807-16К РЫ ЗОТ23К ВС327-16 

5В ММВТ4123 Мо: $0Т23 2№4123 

5В ВС807-25 $6$ $ОТ23 ВС327-25 

5В$ ВС807-25 Зе $0Т23 ВС327-25 

5В$ ВС807-25\/ Зе $01323 ВС327-25 

5В$ ВС807-25И Зе $С74 ВС327-25 

5Вр ВС807-25 РЫ $0Т23 ВС327-25 

5В+ ВС807-25 РЫ $0Т23 ВС327-25 

5В+ ВС807-25\/ РЫ $01323 ВС327-25 

5В- ВС807-25\/ РЫ $01323 ВС327-25 

5В ммво6100 Мо: $ОТ23 Два диода 70 В, 0,2 А, общий катод 
5В ЕММО6100 ге $0Т23 Два диода 70 В, 0,2 А, общий катод 
5ВМ ммво6100 Мое $ОТ23 Два диода 70 В, 0,2 А, общий катод 
5ВК ВС807-25В РЫ ЗОТ23В ВС327-25 

5С ВС807-40 $6$ $О0Т23 ВС327-40 

5С$ ВС807-40 Зе $0Т23 ВС327-40 

5С$ ВС807-40\/ Зе $01323 ВС327-40 

5Ср ВС807-40 РЫ $0Т23 ВС327-40 

5С{ ВС807-40 РЫ $0Т23 ВС327-40 

54 ВС807-40\/ РЫ $01323 ВС327-40 

5С- ВС807-40\/ РЫ $01323 ВС327-40 

5С мММвВ07000 Мое $ОТ23 Полумост 100 В, 0,2 А 

5С ЕММО7000 га $0тТ23 Полумост 70 В, 200 мА 

5СВ ВС807-40В РЫ ЗОТ23Е ВС327-40 

50 ЕММО914 ге $0Т23 1м914 

50 мМмМво914 Мо: $0Т23 1м914 

50 ММ$0914 Мо: $00123 1м914 

50 НО2А га _ Два диода НО2 75 В, 100 мА, общий катод 
50р ВС807 РЫ $0Т23 ВС327 

501 ВС807 РЫ $0Т23 ВС327 

50+ ВС807\/ РЫ $01323 ВС327 

50- ВС807\/ РЫ $01323 ВС327 

5Е ВС808-16 РЫ $0Т23 ВС328-16 

5Е$ ВС808-16 Зе $0Т23 ВСЗ28-16 

5Е$ ВС808-16\/ Зе $0Т323 ВС328-16 

5Е ЕММТ-А4ЗВ. ге $ОТ23К МР$ЗА4З 

5Е ВС808-16 РЫ $0Т23 ВС328-16 

5ЕК ВС808-16К РЫ ЗОТ23В ВСЗ28-16 

5Е ВС808-25 РЫ $ОТ23 ВС328-25 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
5Е5 ВС808-25 Зе $0Т23 ВС3З28-25 

5Е$ ВС808-25\/ Зе $01323 ВС3З28-25 

5Е ММВО501 Мот $0Т23 Диод на горячих носителях МВО501 
5Е Са!-5Е МС $0т89 Усилитель 0...4 ГГц, ММС, 20 дБ 
5ЕВ ВС808-25В РЫ $ОТ23К ВСЗ28-25 

5С ВС808-40 РЫ $0Т23 ВС3З28-40 

56$ ВС808-40 Зе $О0Т23 ВС328-40 

56$ ВС808-40\// Зе $0тТ323 ВС328-40 

56 ММВО353 Мо{ _ Полумост МВО101 

5СВ ВС808-408В РЫ $ОТ23К ВС3З28-40 

5Н ММВО701 Мо{ $О0Т23 Диод Шоттки МВО701 ЧНЕ 

5Нр ВС808 РЫ $О0Т23 ВС328 

5Ни ВС808 2е{ $О0Т23 ВС328 

5Н ММВО4148 Ма $0Т23 144148 

5 ММ$04148 Мо{ _ 144148 

5. ЕММТЗЗВ ре - ВСХЗ8В 

5К ММВ\809 Мот $0Т23 Сверхрезкий варикап 

5Кр ВАР64-05 РН _ Два рт-диода 3 ГГц, ВЕ, общий катод 
5 ммв\/609 Мот $0Т23 Два сверхрезких варикапа, общий катод 
5М ММВО4521 Мо{ $О0Т23 Полумост Шоттки ЧНЕ 

5Р ЕММТ2907АВ 2е{ $ОТ23К 2№2907А 

5Т ВС\/66ск Зе $ОТ23К при, 45 В, 0,8 А, 350 мВт 

5\ ВС\/65ВК 2е{ $ОТ23К при, 32 В, 0,8 А 

5\1 РЕМ5.1МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 5,1 В, 0,3 Вт 

5\6 Р2М5.6МВ РЫ $0т346 Стабилитрон 5,6 В, 0,3 Вт 

5М/ ВС\М/67ВК 2е{ ЗОТ23К рпр, 32 В, 0,8 А 

5\1 В7\/49-С5\1 РЫ $0т89 Стабилитрон 5,1 В, 1 Вт 

5%6 В7\/49-С5\/б6 РЫ $0т89 Стабилитрон 5,6 В, 1 Вт 





Продолжение следует. 
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